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亚马孙热带雨林破坏严重http://www.sina.com.cn 1999年2月15日 14:58 光明日报    据巴西全国空间调查局日前公布的材料，去年巴西亚
马孙热带雨林的毁林面积达1．68万平方公里，比上一年
增加了百分之二十七。据统计，自1978年以来，巴西热带
雨林的被毁面积累计已达55万平方公里，占其境内热带雨
林总面积的百分之十以上。这一情况已引起巴西各界和国
际社会的关注。巴西环保部长萨尔内日前宣布了一系列保
护亚马孙热带雨林的果断措施。吴惠忠
 